جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة ٠:‏ 1117 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية : الرصافة الثانية 3 راسه المتوسطه / الدور الاول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة اكاديمية العين الاهلية للبنين 


14209111170011 | حيدر سعود سعدون على | 50 | 35 | 36 | 5 | مطل | 00 
_ 2_| 1421911117002 _| دانيال محمد جدوع عليوي 0 | 66 | 50 | 29 | 50 | سل | 0 
_ 3_| 1421911117003 _| زين العابدين كاظم حمد داخل 0 | 65 | 64 | 50 | 66 | نم | 245 | 
ا ا 1 ا 0 ا E‏ ا 
5 | 1421911117005 | طه حسن جساس حزام 0000 | 50 | 53 | 54 | 68 | نج | 25 _ 
_ 6_| 1421911117006 _| علي الهادي نوار مصد جامد | 60 | 64 | 50 | 54 | نك | 228 | 
_ 7 | 17007 | مومن حيس تاجيياس 020000 | 50 | 24 | 50 | 44 | س | 0 
8 | 1421911117008 | هماممحمدخىيسمنشى_ | 68 | 59 | 50 | اق | نك | 25 
الممتحنون 
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نسبة النجاح 


شزیر اة اموي 







برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


